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Dr JULIAN ze Skrzynna DUNIN-BRZEZINSKI 


WLASCICIEL DOBR, 


przeżywszy lat 31, po długiej i ciężkiej chorobie, 


opatrzony SS. Sakramentami, zmarł w Panu w Łazanach 
dnia IZ Stycznia 1893 roku. 


W smutku pogrążona rodzina, zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych 

na exportacyę zwłok do Kościoła parafialnego w Łazanach we Czwartek 

dnia 19 Stycznia 1893 r. o godzinie 4 popołudniu, a na pogrzeb w Piątek 
dnia 20 Stycznia b.r. o godzinie Il rano. 


